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Wrocław, dnia 4 marca 2022 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


OWR.4210.6.2022.11.XIV.MK 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz 
w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.z 2021r., 
poz. 716 ze zm.), 
po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
Veolia Zachód Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu 


zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 1 lutego 2022r., 
uzupełnionego pismami z dnia 11, 15 i 25 lutego oraz 3i 4 marca 2022r. 


w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, 


postanawiam 


zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022 r. 
nr OWR.4210.42.2021.11.XIV.MK i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla 


ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji. 


UZASADNIENIE 


Decyzją z dnia 17 stycznia 2022 r. nr OWR.4210.42.2021.11.XIV.MK Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki (dalej: „Prezes URE”) zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, na 
okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Decyzja ta została opublikowana 
w dniu 17 stycznia 2022 r. w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki — Ciepło” nr 41, 
a wprowadzona do stosowania dnia 1 lutego 2022 r. 

Pismem z dnia 1 lutego 2022 r., uzupełnionym pismami z dnia 11, 15 i 25 lutego oraz dnia 
314 marca 2022 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla 
ciepła w związku z istotną zmianą cen zakupu paliwa (gazu, węgla, biomasy) oraz zatwierdzeniem 
zmiany taryfy dla źródła Veolia Energia Poznań S.A. zlokalizowanego w Szlachęcinie (decyzja 


Prezesa URE z dnia 7 lutego 2022 r. nr OPO.4210.71.2021.ASz1), skutkującej wzrostem obciążeń za 
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dostarczone ciepło dla odbiorców Przedsiębiorstwa w Bolechowie. 

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w $ 28 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 
718 ze zm.) (dalej rozporządzenie taryfowe) tj. istotna zmiana warunków wykonywania 
działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo. $ 28 ust. 1 stanowi, że: „W przypadku istotnej 
zmiany warunków lub zakresu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo 
energetyczne, w odniesieniu do działalności w zakresie wytwarzania ciepła w źródłach innych niż 
określone w $ 13 ust. 1 lub działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, może nastąpić 
zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania. Zmiana ta następuje w trybie określonym w art. 47 
ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych 
tej zmiany.” 

Jednocześnie nastąpiła zmiana stawek opłat za usługi przesyłowe wynikająca ze wzrostu 
kosztów strat ciepła. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia 
taryfowego. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy 
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 
przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. 


Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Odniniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479% § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.). 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 
Kodeks postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław. 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
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sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2257 ze zm.). Opłatę uiszcza się 
na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie 
do przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
albo o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy 
prawnego, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję (art. 
127a § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 
ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy — Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana 
do ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
do stosowania zmianę taryfy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 
dnia od dnia jej opublikowania w „Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


Sławomir Siejko 
Główny Specjalista 
w Południowo-Zachodnim 
Oddziale Terenowym 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą we Wrocławiu 
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Veolia Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu 


Niniejsza zmiana taryfy stanowi załącznik 
do decyzji Prezesa URE 

z dnia marca 2022 r. 

Nr OWR.4210.6.2022.11.XITV.MK 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 


Wrocław, marzec 2022 r. Signed by / 
Podpisano przez: 


Jan Mielcarek 


Date / Data: 2022- 
03-04 08:00 
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W taryfie dla ciepła Veolia Zachód Sp. z 0.0., stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regu- 
lacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022 r. nr OWR.4210.42.2021.11.XIV.MK, wprowadzonej do stoso- 
wania 1 lutego 2022 r., zmianie ulegają następujące zapisy taryfy: 


CZĘŚĆ IV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” otrzymuje brzmienie: 


„ IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT 
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


1) Grupy taryfowe odbiorców zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych 


Symbol grupy taryfowej 
Wysokość stawek opłat 
Jednostki JAROCIN, 
BIADKI | CIELCZA | CIELCZA |CZERWONAK | WITASZYCE 
K/O JIP/Cie J/O/Cie I ROSZKÓW 
J/KG41,5/A 
sięcznej za zamówioną | z/MW/m-c | 11 514,71 2 581,43 5 302,37 16 125,09 8 474,93 
moc cieplną 


Symbol grupy taryfowej 
Wyszczególnienie | Jednostki Wysokość stawek opłat 
JAROCIN | JAROCIN | KROTOSZYN | KROTOSZYN | KROTOSZYN 
JIC27-28 | J/KG41,5/W K/M K/MI K/KG50 
Stawka opłaty mie- 
sięcznej za zamó- zł/MW/m-c 11 230,95 9 236,71 8 008,86 6 150,19 10 812,93 
wioną moc cieplną 


Symbol grupy taryfowej 


. Wysokość stawek opłat 
Jednostki MUROWANA 
GOŚLINA POBIEDNA | NIEMODLIN | TRZCIANKA | TRZCIANKA 
T/S/KG50 
MGIC17 AG3 AG4 T/KG50 
Stawka opłaty mie- 
sięcznej za zamó- | Mom 15 369,01 2370,58 10 285,47 16 781,62 17 546,37 
wioną moc cieplną 
Stawkaopiaty za 88,56 81,14 99,56 80,85 82,00 
ciepło 
Symbol grupy taryfowej 
Jednostki Wysokość stawek opłat 
ŚWIEBODZIN | WILKOWYJA | WRZEŚNIA | ZAWIDÓW 
S/KG 41,5 J/M/Wil W/KG50 AOI 
Stawka opłaty mie- MW 
sięcznej za zamó- zł m- 10 383,46 2 995,72 8 691,77 13 763,90 
wioną moc cieplną Ç 
Slania opiaty zł/GI 151,98 al 86,86 101,97 
ciepło 


Wyszczególnienie 


Wyszczególnienie 


Wyszczególnienie 
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2) Grupy taryfowe odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródeł ciepła zasilających sieci 
ciepłownicze 


BOLECHOWO 


Symbol grupy taryfowej 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
B/C92 | B/C92/SW49 | B/C92/SW49/WG | B/C92/SW50 | B/C92/SWS0/WI 


zł/MWirok |_87 529,77 BEER: H T 


Ia | 505 = 
Cena nośnika ciepła 14,91 ZE c=—| 
zł/MW/rok 30 233,27 35 175,34 19 193,58 26 083,95 


Stawka opłaty stałej za ami Sr : 
sięczna 
Stawkaaptaty zmiennej. iy 13,87 12,46 16,25 10,65 

za usługi przesyłowe 3 i > > 
Dla odbiorców z grupy B/C92/SW49, B/C92/SW49/WG, B/C92/SW50 i B/C92/SW50/WI, przyłączonych do 


sieci ciepłowniczej nr 49 oraz 50, w zakresie wytwarzania ciepła stosowane będą średnioważone ceny za moc 
zamówioną, ciepło i nośnik ciepła: 


Cena za zamówioną moc ami 
sięczna 


a) Średnioważona cena za moc zamówioną, obliczana ze wzoru: 
Cms = (CmVZch x 0,7945 + CmVEP x 0,2055) 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 


-Cms  — średnioważona cena za zamówioną moc cieplną, 
- CmVZch — cena za moc zamówioną sprzedawcy dla źródła ciepła B/C92: 
roczna: 87 529,77 zł/MW/rok 
rata miesięczna: 7 294,15 zł /łMW/m-c, 
- CmVEP — cena za moc zamówioną ustalona w taryfie Veolia Energia Poznań S.A. dla źródła ciepła Szlachęcin 
C/94, 


b) Średnioważona cena ciepła, obliczana ze wzoru: 

Ces = (CcVZch x 0,4455 + CcVEP x 0,5545) 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

- Ces — średnioważona cena ciepła, 

- CecVZch — cena ciepła sprzedawcy dla źródła ciepła B/C92: 58,58 zł/GI, 

- CcVEP — cena ciepła ustalona w taryfie Veolia Energia Poznań S.A. dla źródła ciepła Szlachęcin C/94, 


c) Średnioważona cena nośnika ciepła, obliczana ze wzoru: 

Cns = (CnVZch x 0,7947 + CnVEP x 0,2053) 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

-Cns  —średnioważona cena nośnika ciepła, 

- CnVZch — cena nośnika ciepła sprzedawcy dla źródła ciepła B/C92: 14,91 zł/m3 

- CnVEP — cena nośnika ciepła ustalona w taryfie Veolia Energia Poznań S.A, dla źródła ciepła Szlachęcin C/94 
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BUK 
Symbol grupy taryfowej 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
B/C87/8$W17 B/C87/85W17/WG 


: zł/MW/rok 136 811,61 136 811,61 
Cena za zamówioną moc cieplną 11 400.97 


149,99 
Cena nośnika ciepła 17,00 
zł 


RETE a i | zł/MW/rok | | 3522406] 224,06 
awka opłaty stałej za usługi przesyłowe 2 935,34 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy- 16,64 
łowe 
CZERWONAK 
Symbol grupy taryfowej 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
C/C63/SW8 C/C63/SW8/WG 


R . zł/MW/rok 149 807,23 
Cena za zamówioną moc cieplną 12 483 94 


83,96 
Cena nośnika ciepła 13,65 13,65 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe W rok DU 21303.77 

di 1110,42 
> opłaty zmiennej za usługi przesy- ZŁ/GI 
owe 

JAROCIN 
Symbol grupy taryfowej 
Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
J/C26/SW44 J/C26/SW44/WI J/C26/SW44/WG 


c RE epl zł/MW/rok 16 739,61 76 739,61 76 739,61 
cna za zamówioną moc ciepiną 6 394,97 6 394,97 6 394,97 


zł/GJ 43,08 43,08 43,08 


Wyszczególnienie 


Cena nośnika ciepła 11,58 11,58 11,58 
Stawka opłaty stałej za usługi zł/MW/rok 17 799,69 23 268,08 24 058,84 
przesyłowe 1 483,31 1 939,01 2 004,90 


Stawka opłaty zmiennej za usługi | ała | 


JELCZ-LASKOWICE 


Wyszczególnienie 


Cena za zamówioną moc cieplną 


Cena nośnika ciepła 19,43 


Stawka opłaty stałej za usługi prze- zł/MW/rok 27 805,83 
syłowe 


Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe 
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KOŻUCHÓW 


Symbol taryfowej 
Jednostki SSG: a wa ak 
Wysokość cen 


AETERNE zł/MW/rok 166 390,75 
R REA 13 865,90 
45,98 


Cena nośnika ciepła 14,45 


KROTOSZYN 


Symbol grupy taryfowej 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
K/C31/5W48 K/C31/8SW48/WI K/C31/5W48/WG 
c , ien] zł/MW/rok 79 468,56 79 468,56 
ena za zamowioną moc ciepiną 6 622,38 


z/GJ 56,41 
Cena nośnika ciepła 16,64 


Stawka opłaty stałej za usługi zł/MW /rok 16 818,78 
przesyłowe rata miesięczna 1 401,57 
Stawka opłaty zmiennej za usługi ZŁ/GJ 12,09 
przesyłowe 


LEŚNA 
Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek opłat 


Mirek | 222,51 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy- zł/GJ 
łowe 


MIŁOSŁAW 


Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
| | 


zG) 38,13 
Cena nośnika ciepła 14,26 


Stawka opłaty stałej za usługi prze- zł/MW/rok 22 719,15 
syłowe 1 893,26 


Stawka opłaty zmiennej za usługi 13,52 
przesyłowe 


Wyszczególnienie 


Wyszczególnienie 
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PATEREK 


Wyszczególnienie 


Cena za zamówioną moc cieplną 


Cena nośnika ciepła 


Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 


Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe 


PNIEWY 
Symbol grupy taryfowej 
Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
P/C90/SW26 P/C90/SW26/WI P/C90/5W26/WG 


przesyłowe 


Stawka opłaty zmiennej za usługi Z/G] 12.94 15,04 14,50 
przesyłowe 


SŁUPCA 


Wyszczególnienie 
g 


Cena za zamówioną zł/MW/rok 214 160,87 214 160,87 214 160,87 214 160,87 
moc cieplną 17 846,74 17 846,74 17 846,74 17 846,74 
38,06 38,06 38,06 


Wyszczególnienie 


10,74 10,74 10,74 10,74 
Stawka opłaty stałej za | złłMW/rok | č ë | 43 724,74 58 081,18 56 500,95 
usługi przesyłowe __ | rata miesięczna | | 3 643,73 4 840.10 4 708,41 


Stawka opłaty zmien- 
nej za usługi przesy- z}/GJ 12,38 14,50 11,97 
łowe 


10 
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ŚWIEBODZIN 


KORE ; Symbol grupy taryfowej 
Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek opłat 
S/C12/SW30 | S/C12/SW30/WI | S/C13/SW31 S/C13/SW31/WI _| S/C14/SW32 | S/C14/SW32/WI 
Oaai: zł/MW/rok | 106 775,57 106 775,57 130 156,62 130 156,62 | 164 959,57 164 959,57 
wioną moc cieplną 


8 897,96 8 897,96 10 846,39 10 846,39 | 13 746.63 13 746.63 
sięczna 4 ? 


37.81 37.81 36,96 36,96 134,75 134,75 


19,88 19,88 18,92 18,92 19,23 19,23 


Stawka opłaty sta- 16 544,64 23 982.47 19 021.88 33 044,59] 7561.15 13 154,79 


łej za usługi prze- | rata mie- 

syłowe 1 378,72 1 998,54 1 585,16 2 753,72 630,10 1 096,23 
Stawka opłaty 

zmiennej za usługi zł/GJ 9,43 10,31 7,34 11,07 6,89 12,25 
przesyłowe 


TRZCIANKA 
REZ ś Symbol grupy taryfowej 
WYZBnienię Wysokość cen i stawek opłat 
Cena za zamówioną zł/MW/rok 130 044,02 130 044,02 130 044,02 130 044,02 
moc cieplną 


za usługi przesyłowe Ą 


Stawka opłaty zmien- 
nej za usługi przesy- zł/GJ 7,63 9,63 
łowe 


TRZEMESZNO 


Symbol grupy taryfowej 
Wysokość cen i stawek opłat 


Jednostki 
w101 W10G W20R W201 P2R 


Wyszczególnienie 


Cena za zamówioną 
moc cieplną 


47,39 47,39 47,39 47,39 47,39 55,86 
Cena nośnika ciepła 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 11,53 
zł/MW/rok 39 424,53| 39 143,74| 14080,19]  14118,06| 14876,45 


AWK OP SIE ZA CI r a ie 3285,38|  3261,98| 1173,35] 117651] 1239,70 
usługi przesyłowe $ 

sięczna 

za usługi przesyłowe 
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WRZEŚNIA 
Symbol grupy taryfowej 
Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
W/C18/85W36/ |  W/C18/SW36/ W/C19/8W37/ 
W/C18/8$W36 WGNP W/C19/5W37 WI 


zł/MW/rok 125121,82| 125 121,82 125121,82| 113 151,43 113 151,43 


ie- 10 426,82 10 426,82 10 426,82 
sięczna 


Wyszczególnienie 


Cena za zamówioną 
moc cieplną 


zł/GJ 52,29 52,29 52,29 81,62 > 
Cena nośnika ciepła 19,33 19,33 19,33 16,65 16,6 


zZłMWirok | 19274,31| 21 377,32 24 598,98| 22 706,19 24 879,41 
= 1606,19] 1781,44 2 049,92 
sięczna 
Stawka opłaty zmiennej |  „yg 12,03 10,47 12,82 17,34 
za usługi przesyłowe 


ZAWIDÓW 


Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe 


, 


=à co 
wn — 
— o 
o jN 


Symbol grupy taryfowej 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
c X iep] zł/MW/rok 150 178,54 
ena za zamówioną moc cieplną 12 514,88 
zł/GJ 88,28 


Cena nośnika ciepła 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zYMWirok 17 779,20 
LES > 1481,60 


Stawka opłaty SĘ, za usługi przesy- zł/GJ 


ŻNIN 
Symbol grupy taryfowej 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 

Ż/C16/SW35 Ż/C16/SW35/WI Ż/C16/SW35/WG/NP 
č NE R 128 481,18 128 481,18 128 481,18 
PY RARE WAŁ LAG: 10 706,77 10 706,77 10 706,77 
Z/G] 39,84 39,84 39,84 
Cena nośnika ciepła 13,43 13,43 13,43 


Stawka opłaty stałej za usługi zł/MW/rok 28 519,16 32 452,81 32 771,20 
przesyłowe 2 376,60 2 704,40 2 730,93 


Stawka opłaty zmiennej za usługi zG] | 1184 12,23 12,72 
przesyłowe 


3) Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


W przypadku przyłączenia odbiorców spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy stosowane będą 
następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci: 
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